OVRE MOLLEMBERGGT . 



Nr. 11 Klasse C 

16 C 

20 C 

22 C 

2k C 
3h a 
$h b 
38 

^0 

36 (revet) 

37 b C 

^2 a C 

k2 b C 

a C 

kh b G 

*f6 a C 

1+-6 b C 

W b G 

55 c 

60 C 



ANTIKVARISK REGISTER FOB TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate 

Betegnelse 


0. Mø llenb er gg t • nr, H 

Bolig; 


1 




Eier 1970 
Takst kr. 
Bruk 


Ifenaas Kirsti 
17000 Areal tomt ^29^ bygninger 

Bolig 


rn' 




Oppført 


tidligst senest 


omkring 




Siste brann Tidligere branner 


ANTiTT 




Byggherre 
Arkitekt 




Oppr. bruk 




Plantype 








Hoved m A 1 

i iv v 1 1 1 a i 




Etasjer 1 




Grunnmur 
Vegger 

Tak 


Pusset stein, hel, 
Tømmer,i liggende faspanel 

Saltak, skifer 


Kjeller 

Delvis 


Eksteriør 


Jevnt fordelte tofagsvinduer 
To ruter i faget 


m. flat prof , omramming 




Interiør 








Gårdsplass, 
Uthus 


Hage, velstelt. 
En et, skur, bra. 






Ombygging 


1973 W*C. dusj innredet 








opp rn a li rig er 










ønskelige forandringer 








Omgivelser 

Positive 






Vedlikeholdstiistand B 
Antikvarisk tilstand C 
Ark i tekt urvurd åring C 
Miljøvurdering B 








Prioritering C 








Dato 10.5.1975 
Sign 0 . T. 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent /revet 

Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 

for bevaring? 
Fremtidige plener 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate Øvre Møllenberggt • 

Betegnelse Bolig 


nr* 16 






Eier 1970 Myhre , 
T-ikst kr PO non 

Bruk 


Alf 

Areal tamt 2 1 Qm 2 


bygninger 


m' 




Oppfart 


tidligst 


senest 


, 


omkring 


RJÉHT 

Siste brann 


Tidligere branner 






ANTATT 


Byggherre 
Arkitekt 






Oppr. bruk 




Plan type 










Hovedmål 






Etasjer 1 





Grunnmur 
Vegger 

Tak 



Pusset stein, sprukket 
Tømmer, liggende faspanel 

er 

Rennekasse pft kon sol l o- 



Kjeller 



Delvis 



Eksteriør 



Tofagsvinduer, tre ruter i faget, 
omramming. 



flat profilert 



Interiør 



Gårdsplass, H ^ge, heller, velstelt 
Uthus En et, skur, bra. 



Ombygging 



1883 Uthus oppført 
1Q66 W.C. dusj innst 



Tegninger, oppmålinger 



Ønskelige forandringer 



Omgivelser 

Positive 



Vedlikeholdstilstand C 

Antikvarisk tilstand C 

Arkitekturvurdering C 

Miljøvurdering B 

PriorHering C 



Dato 
Sign 



10.5.1975 
J.T. 



Gate Øvre > ? øllen'berggt • 



nr. 



16 



II. 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Ku I t u r - t personal h ietorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 




ANTIKVARISK REGISTER FOH TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate 
Betegnelse 




Eier 1970 Nilsen, Olaug 

Tekst kr, 18 000 Areal tomt 256m z r bygninger 
Bruk Bolig 



Oppført 




tidligst 


senest 


omkring 




KJENT 

Siste brann 




Tidligere brenner 






Byggherre 
Arkitekt 








Opp r. bruk 




Plan type 












Hovedmål 








Etasjer , 




Grunnmur 
Vegger 


Pusset 
Tømmer 


stein 




Kjeller 

Delvis 




Tak 


Sal tak , 


eternit , 


bølgepl. 






Eksteriør 


T-pos t 


vinduer nu 


flat prof . 


0 mr amm ing 




Interiør 












Gårdsplass, 
Uthus 


Hage , 
En e t 


velstelt 
skur + åp 


en garasje, 


bra 




Ombygging 


1957 Ombygging 
1973 Tilbygg mot 

- 


nordvest 






Tegninger, oppmålinger 










Ønskelige forandringer 












Taktekking endres 












Omgivelser 

Positive 










Vedlikeholdstilstand A-B 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurdering C 
Miljøvurdering B 












Prioritering C 












D«to 10.5.1975 
Sign J.T. 





Gat* uvre Mølienberggt. nr , 20 


Eldre bilder 


FotO 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Ku Ku r-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 

Fremtidige plener 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate Øvre Møll enberggt . 


nr. 








■ 


Eier 1970 ¥lk > Inga 

Tekst kr. 50 000 Areal tomt 263 m a 

Bruk Bolig 


bygninger m J 




Oppført tidligst 


senest 


omkrlng — 


■r if uT 
Pi JtNI 

Siste brann Tidligere branner 






Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 





Plantype 
Hovedmål 



Etasjer 



Grunnmur 


Pusset stein, sprukket 


Kjeller 


Vegger 


Tømmer, stående panel 








Delvis 


Tak 


Saltak, skifer 


• 


Eksteriør 


Jevnt fordelte to- og tref agsvinduer m. flat profilert 




omr amming. 




Interiør 






Gardsplass, 


Hage, bra 




Uthus 


En et. pulttak, ubebodd, d; 





Ombygging 



18 98 Bakbygn. oppf. 

1899 Innredn. av lof tsværelse r 
195*1- Innr. w.c. i 2. et. bakbygn* 



Tegninger, oppmålinger 



Ønskelige forandringer 


Omgivelser 




Positive 




Vedlikehold st i Istand 


B-C 


Antikvarisk tilstand 


C 


Arkitekturvurdering 


C 


Miljøvurdering 


B 


Prioritering 


C 


Dato 10.5*1975 




Sign J.T. 





Gat© Øvre løllenberggt 



nr 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent /re v et 



Ku I tu r - t persona I historie 



Reguleringsplan 
Til hinder 

for bevaring? 



Fremtidige plener 




illllSiiÉi "'11"'"" ! '":riiSfc- 



il. 





ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONOHEJM Bebyggelse 

------ 



Gate 

Betegnelse 


Øvre Itøllenberggt . nr 






Eier 1970 
Takst kr. 

Bruk 


Jensen, Ame 
50 000 Areal tomt 35&"* bygninger 


m 3 




Oppfert 


tkfligsl senest 


omkring 




KJENT 

Siste brann Tidligere brenner 


ANTATT 




Byggnerre 
Arkitekt 




Oppr. bruk 




Plenty pe 








Hovedmål 




Etasjer 2 


— ■ 


Grunnmur 
Vegger 


Pusset, stein 
Tømmer, stående panel 


Kjeller 




Tak 


Saltak, skifer, valmtak 
tilbygg J 


Delvis 




Eksteriør 


Jevnt fordelte nyere tofagsvinduer m. hele ruter 
Flat omr amming* 




Interiør 








Gårdsplass, 
Uthus 


Hage, velstelt 






Ombygging 


195^- Kjeller, utgravd, samt 


div* forand. 




Teonirkoer 


oppmålinger 










Ønskelige forandringer 








Omgivelser 

Positive 








Ved likeholds tilstand A ~ B 
Antikvarisk tilstand C 
Ark i tekt ur vurder ing 
Miljøvurdering B 








Prioritering C 








Dato 10.5.1975 

Sign J*T. mu iM 



f- a * 

V* ' * 



Gate ^vre Møllenberggt . 




nr. 24 


Eldre bilder 

1 




Foto 


Litteratur 

i 




■ 


Kilder 

- 


Tidligere bygning 






brent/revet 






Kultur-, personalhistorie 


Reguleringsplan 






Til hinder 






for bevaring? 






Fremtidige plener 




Korte opplysninger om husene Ovre Nollenberggate nr. 34 a, 34 h, 38. £0. 

* * ■ 

Ovre Mollenberggate 34 a. 

Skjote til grunnen ble kjopt av sjofarende H. H. Haugan i t&t% 1863 og huset 
satt opp sannsynligvis umiddelbart etter. Huset vises godt pa fotografiet 
tatt av Charles Foss 1870, og dessuten pa et foto (Minnebok fra Trondheim) 
tatt i 1880-årene .Huset er ganske lite. I tidsrommet mellom de to bildene 
er sorvestre V3~d'?l innredet til beboelsesrom fra å være uthus (sidebygg) 
Huset la omtrent midt i nåværende Ovre Mollenberggate på sbrvedtre side av 
Bakkegata som også 1970 eksisterte som en stikkvei opp fra Nedre Mollenberg- 
gate. Huset ble kjopt av kommunen til nedriving i 1901 for 1550, -kr. Ner 
huset ble revet er ikke sikkert, men det var i alle fall borte i 1912. 

* • 

Ovre Mollenberggate 34. b . 

Huset ble oppfort for 1870, sannsynligvis i siste halvdel av 1860-tallet. 
Liksom OM. 34 a får man et godt inntrykk av huset på fotografiet fra 1870 
og det fra 1880-årene, begge tatt fra Storsteinen. Dette huset var også i 
en etasje med kvist, men det var st orre enn 34 &» dessuten hadde det et 
stort sidebygg mot sorost. Det synes som om det dreier seg om en midtgangs- 
plan med to pipestokker. Det er mulig at kvisten var bebodd. Huset ble kjcpt 
av kommunen til nedriving i 1908 for 6000 kr. Revet for 1912. 

Ovre Mollenberggate 3S. 

Oppfort 1873 iflg» Bye. Byggherre var antakelig Arnt Gaarseth, og bygg- 
mester Hans Johnsen Forseth som også forte opp nabohuset nr. 36. Huset vises 
på fotografiet fra 80-årene som en enkel enetasjes bygning med en pipestokk. 
Huset ble senere muligens i 1888 påbygd en etasje. I 1883 ble det oppfort 
en uthusbygning mot nordost. I 1891 ble det gjort visse forandringen med 
uthuset, og i 1912 ble det ombygd fra boder og honsehus til do og stall. 
Ca 1914 ble det satt opp et åpent vognskjul nederst på tomta. Huset ble r 
revet hosten 1971, foranledning og saksgang gar fram av skjemaet for OM. 
36. 

Cvrs Kollenberggate 40 * 

Huset ble iflg. Bye oppfort sent 1873- Byggherren kjennes ikke, ©ell teysgm 
gsststfcsx Huset var lite, i en etasje med en pipestokk. Det er sannsynlig 
at husene OM. 36, 38 og 40 tidligere bare hadde atkomst fra nedsid°n, 
fra nordvest. Huset ble revet 1971. Se skjema for OM 36. 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate Ovre Mollenberggate 

Betegnelse 



nr. 



36 



Eier 1970 Trondheim Kommune 

Takst kr. -|8 000 Areal tomt m* bygninger75,0 m : 

Bruk 



Oppført 



KJENT 

Siste brann 



tidligst 



senest 



omkring 



ANTATT 



Tidligere branner 



Byggherre ***** Olsen 

Arkitekt Byggmester Hans Johnsen Forseth 



Oppr. bruk Boliger 



piantype Se vedlagte planer. 

Hovedmål 10,98x483. Sidebygg: 6,56x3,04 



Etasjer 2 + loft m. luke 



Grunnmur Pusset gråsteinsmur, 
vegger Bordkledt laftet tommer. 



Tak 



Hod, krum teglstein. Ingen valmer. v 



Litt uvanlig og utsatt "knekk" mot sLdebygget. 



Kjeller Bare utgravd und^r stua 
mot sorvest . Utvendig nedgang. 
Fuktig. 



Eksteriør Oker med rodbrune vindusrammer. Horisontalbånd i hcyde med underkant 
vinduer i 2. etg. På gavlveggen dessuten H-bånd i hoyde med bjelkelag mot 
loft. To-fags, 6-rutet vinduer, tannsnitt på overliggende vannbord. (forts.) 
interiør Opprinnelig, med noe nytt tapet, og dessuten er nedre-.* ($m±x. 
del av grua fjernet slik at bare den murte kappen står igjen. (forts. 
Gårdspiassprus ug gress med hellegang. 

uthus Sterkt forfallent. 2 etasjer, stående panel, (gjelder sidebygget) 



OmbyggingCa 1958: Vegg fjernet i 1. etg. , og golvet hevet i stuen i 1. etg. 
1 975 Rivingstillatelse 
Revet 



Tegninger, oppmålinger Ingen i kormana arkivet . 





(forts, fra eksterior) 

utbygg i forbindelse med inngang til kjok- 
ken i 1. etg. fra bakgården har trerenner 
og vindu med småruter og farget glass. 


ønskelige forandringer 

Se spesielt skjems 
standard. 


i for bygnings- 


(forts, fra interior.) 

I stua i 1 . etg . er det brystningspanel med 
enkle, rektangulære felter. 


Omgivelser Store deler av kvarta- 
let er revet. ! 


VedJikeholdstilstand 
Antikvarisk tilstand 
Ark itékturvurdering 
Miljøvurdering 

Priori*ering 


B— 0 

A-B 
A-B 




Dato 11.5.1973 





Gate Ovre Mollenberggate 



nr. 



( 



II. 



Eldre bilder Bilde fra 1830-årene i "Min- Foto 

nebok fra Trondheim" Foto av Charles Foss, i privat eie, ffra 1870,<i viser 
O.M. 34 a og b, nå revet og tomten der nr. 36* 3 år sener© ble oppfort. 



Litteratur Byes notater til lokalhistorie . 



Kilder Trondheim* kommunes arkiv. Byes notater. Fru Ronnes (beboer) 



Tidligere bygning E-b uthus i forlengelse av nav. sidebygg revet. Lysthus i 
brent/revet tomtas vestre hjorne revet. 



Kultur-, personalhistorie Tidligere 4 leiligheter i huset som delte 2 kjokken. 
Eieren, Falkanger, provde i 1 934 å få oppfort 4 etg bygning på tomta med 
visse betingelser ang. fasade mot Bakkegata o*v* Ble avvist, Stabell henviste 
til skisse til reguleringsplan tilsv. d^n for kvartalet mot vest. 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Ingen reguleringsplan eksisterer. 
Rivingstillatalse gitt av bygn ♦-rådet' 29.5.1968 



Fremtidige planer 




MB 73 



G-ate: Ovre Vcllenberggate 


Matr .nr,: 36 


| 

Nåværende bruk 

Kjeller; Avstengt i Imp tid 

1. etg. : 1 leil. 

2. etg. : 1 leil. 

kvist: * Med luke, oppbevaring. 


r 

Sidebvrøi . : Do . ellers stort sett ubruk- 
Bakby gn . : lig . 
Uthus : 


Oppvarming (hovedoppvarming) 


: Fast brensel. 


I Vannklosett, antall: 0 
Bad/ dus j : 0 
Vaskerom: 0 


Annet avtrede, antall: 8 1 


Boder: Noen i sidebygget, men brukes ikke pga. vanninnsig fra tak. 

- ■ 


Privatbiler, antall: 0 

Parkeringsforhold: Platå mot gata hvor mange parkerer. Uonsket. 


Vinduer : dnirf^/ enkle 
Utetthet, råte: Begge deler. 


Se standardskjemaet. 


Merknader 



Evt. oppmåling av manglende planer 

Grunnen ble sammen med grunnene Nedre Mollenberg 31 a og b i 1907 innkjøpt 
av kommunen i reguleringsoyemed. Tiltenkt utvidelse av Bakkegata og Ovre MK 
Kollenberggate sg ? Pedersens byplan forutsetter dette . 

Interessant brevveksling i kommunearkivet fra 1934 ™* mellom huseieren, Arne 
Falkanger og div. kommunale etater, i hovedsak byplankontoret. Falkanger ville 
kjope tomta + 90 m 2 fram til byggelinjen mot Pakkegata, intensjonen var å byg- 
ge et 4-etasjes bygg med fasade mot OM og Bakkegata og visse krav ble stilt 
ang fasade lengden mot Bakkegata osv. Dette ble imidlertid avslått av byplan- 
kontoret med henvisning til et skissemessig forslag til reguleringsplan for 
hele kvartalet* Planen er helt lik den planen *om omtrent på samme tid ble 
vedtatt og stadfestet for kvartalet Kirkegata-Bakkegata-Nedre Mollenbergg.- 
Nordre Bergsgate* Skis sef ors laget anviser max- 15 m brede murhus i ca. A 
etg. langs Ovre og Nedre Mollenberggate . Og åpne kvart a ls ende r. Jmfr. funk- 
sjonalismens byidealer, lys og luft ble brukt i argumentasjonen» 

1956; Foresporsel til ^pbi^i^. fra o.r.sakforer Rinnan på vegne av mur- 
mester T.G.Lund om muligheten for å få oppfort en 4-etg, murblokk langs OM. 
på nummerne 34 b, 36, 38 og 4-0* Bygn. rådet mener å kunne tillate dette. 
1960: Godkj . av anmeldt boligblokk på disse k tomtene fra boligs jef en ved 
ark, Krogseth, med Krav om visse forandringer, bl. a. valming. 1961: Endelig 
godkjenning av prosjektet, nå fra Tobb. 29*5*1968: Rivingtillatelse gis for 
OM. 36, 38 og 4-0. Fornyet rivingstill. blir for nr 38 og 4-0 gitt 20*10.1971. 
Disse to husene ble revet for årets utgang, Ca. 1971: Nytt blokkprosjekt for 
tomtene., denne gang ved ark. Bergersen • 

Mai 1973: 2 beboere. Mor og datter. 

Det sto tidligere et lysthus i tomtas vestre hjorne. Vises på bilde i privat 
samling* Kart fra 1918 og bilde fra ca 194-7 viser liten inngjerdet forhage. 

vendt 



Sign. : m 



(forts, fra forrige side) 

Jon Rfnnes, nav. beboers svigerfar kjopte huset ca. 1935 fra Arne Falkanger. 
Kommunen kjopte huset ca 1955- Huset har vært praktisk talt uten vedlikehold 
siden da, noe som har t?att sine spor. 
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SPESIFISERT SKJEMA FOR BOLIGSTA1DÅSD BlS3flH3E!S TILSTÅ ID , SKJSMR, UcP 1 
Gjelder bara iksistorenda bygn i ng or . 



1 

2 



Gata; Ovre Kollenbergrate 



ilatr . nr . : 36 



DIV. OPPLES MIGER m.h.t. LEILIGHETS! IES «TAlDArøi 
01. 



Antall hushold: 2 



02. 



IIU3- 
STAIDi 



A 
3 

D 
E 
F 



Or i an- 
tar ing : 



Bolig- 
areal 
2 



Kjøk- 
ken 
2 



rn 



Varmt 
vann^ 



Inni . 
toil-i 
let: 



Ant . [dvs 
vindu-lf 1 . 
ar ti lJ2 
lail. 



illi p 
bod ar 



Interiørets 
vollikehold- 
tils tan:!; 



03. 
04. 



Pipes tokker , antall ? 2 



i bruk: 1 



For hele huset? Ant. vinduer; 

Ant . ytterdører : 
Ant, kjellerv. : 



ca* størrelse? ant. rut er; 
ca. størrelse: 
■øa. størrelse* ant. ruter: 



08. 



Apen trapp til 2 etq. ? Trapp i sidebygget trappehus? 
Svalgang ? lukket/isolert? Uisolert åpen? 



DYGIIlGErS TILSTÅ MD: 



01. Grunn- 
mur : 



02 „ Vegg- 
er % 



01. Tegn til grunnsetninger? 

Liten setning mot forhenv» OM. 38. Sidebyggs Store setn. 



02. Sprekke 



nnmur? 



03 



Kjellervinduer 9 rata eller brekkasje? 
Ingen kjeHervxnauer . 



04. Kjellorutluf ting r mugg aller rete? Tiln. ingen lufting* 



17 



oi 

02 



r i laft ? 



03. Gul v 
etg. - 
skill- 
er 

l.etg. 



Tegn til skjevhet ep/be vegel se 
Sma tegn mot ost. 

Sopp /r Tite eller fukt i trevirke? 
Omfangs Mulig over en del vinduer og i sylstokk 



03. Panel (sopp , råte ?) , tilstands 

Noe flikking som tyder på råte ved vinduer. 

04. Innv. k 1 ed n i nq/o ve r f 1 a te s 

G^£. 



05. Uttalt behov for tilleqsisolering av vegger (trekk ,kalde 
overflater , f vr ingskostnader ) . 

ÅSLz , 



05. Vinduer: (Skjevheter, slitasje f råte , enkle/doble, 
tetthet ): 

Alle bor skiftes. 



01. Skjevhet, setning, nedbrlvning? 

setnin g mpt ost * 



■ x 



02. R^ite eller skader i bjelker ,bord 




03. Overflate/ belegg. Tvpe : 
, . Linol rujii_ 



Tilstand: 
Noe slitt". 



04. Uttalt behov for tilleqsisolering ? 



05. Vibrasjon ? _ 



lerknader: |) Kjelleren har, ifblge beboer' , periodevis stått under vann. Det skul 

le heller ikke være noen effektive ventiler, 



04. Gul v 



iJ i 



01. Skjevhet m.m. ? 

Noe sig i ostlige hjerne* 



02. .Råte / skader ? 

Neppe 



skill- 
er til 

2o GtgJ03. overflata / balecrg» 

Linoleum, noe slitt/ 



0 4 . V ibrasjon?" 



o5 .Him- 
ling/ 
not 
kaldt 
loft 



05. Tak 



05 . Himling % 

Vekselpanel, C-K. 



01 5 Skj-^vliet m.m? 
Noe 



02. Råte / skader ? ( Lakkas josoor , kondans? ) 
Sannsynlig, vann renner helt ned 11. etg. 



03. Uttalt b3hov for tillegsisolaring ? 



0 1 1 Oppbygning s 

Astak, bord med krum teglstein. 



02. Lekkasje ? Årsak? 
Ja, Mbnepanne mangler + endel defekt stein. 



03* Rate i takkonstruksjonen ? 
I alle fall i takpanelet. 



04 . Skjevheter? 
Ubetydelig. 



05. 8kad3 i tekning? 

Endel stein mangler, dessuten noen defekte stein. 



05 . Vindskier f gesims 9 møne (evt. r^te)? 



.onepanne mandler pi 



OS . Takranner , tilstand? 
Alle totalt -odelagt . 



Pipa- (Defekt avskalling, sprakk , kondans ,beksot , 
07~ Ingen mekaniske skader, men e"r ikke feid de siste årene 




ja)? 



07 . Inter- 
ne 

s an . - 
inst. 



01. 3ads 
Mangler 



02, WC: 
Mangler 



03*. Utslagsvask/ QDDvaskbenk: 
1 utslagsvask i hver leil. 



0 4 . VaskoDlclss z 

b 

Mangler . 



03. El. 
an- 
legg 



01. Tilstands 
O.K. 



Merknader til skjema Ds 

Sidebygget faller snart sammen. 
Ca. 18 års manglende vedlikehold fra kommunen. 
1) kommunen skaffer ikke ny stige, den forrige er 
oppråtnet • 



Utf.s 11-5-1973 

Sign. : 

Revidert ; 
Spesifisert? 

Sign. ; 



Rev. : 
Snas. : 



Sign. : 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gau Øvre Møllenberggt . 
Betegnelse 


nr. 37 b 




. _ 


Eier 1970 Pettersen, Kristine 
Takst kr, i ~ 000 Area» tomt 2 1 2™* 
Bruk Bolig 


bygninger 


m J 




Oppfart 1883 tidligst 


senest 




omkring 


KJtWY 

Siste brann Tidligere branner 






ANTATT 


Byggherre 




Oppr. bruk 




Plantype 








Hovedmål 




Etasjer 2 





Grunnmur Pusset, stein, hel 
Vegger Tømmer, stående panel 



Tak 



Saltak, tegl 



Kjeller 



Under hele huset 



Eksteriør 



Ti ln. syrnme 
og to mindre 
underbord. 



sk fasade m« to trefagsvinduer il. et 
tof agsvinduer 2. et. Flat omr. m. profilert 



Interiør 

Gårdsplass, 
Uthus 



er 



Hage rn. flaggs tan, 
En et., pulttak, ubebodd, dårlig 



Ombygging 



I883 Våningshus m. uthus oppf . 
1937 Porthandel opp?* 



Tegninger, oppmalinger 



Ønskelige forandringer 



Omgivelser 

Positive 



Vedlikeholdstilstand B-C 
Antikvarisk tilstand 
Ark i t e k t u r v u rdering 
Miljøvurdering 



Prior i * er ing 



B 
C 



Dato 10.5*1975 



Sign 



J»T 



Gate t} * Møllenberggt* 


nr. 37b 




Eldre bilder 


Foto 


Litteratur 


Kilder 


Tidligere bygning 






brent /revet 






Kultur*, personalhistorie 












Reguleringsplan 






TH hinder 






for bevaring? 







Fremtidige plener 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate Ovre Mblleribergeate nr. 42 a 

Betegnelse 


Eier 1970 J. lystad, J. Johansen 

Takst kr. 40 000 Areal tomt 197 m * bygninger 88,5 m * 

Bruk Boliger 


Oppfort 187*5-76 ttdliqst senest 


omkring 


KJE Hl 

Siste brann — Tidligere branner 


ANTATT 


Byggherre Johan Wlnter 

Arkitekt 


oppr. bruk Boliger 


piantype Se planene 




Hovedmål 12,08x6,45, sidebygg: 3, 80x3,60 m 


Etasjer 2 * ubebodd kvist 


Grunnmur Fusset gråsteinsmur, ingen skadar. 
vegger Bordkledt, laftet plank. Se anm» 
pa tilleggsskjemaet . 
Tak Skifertak, ingen skader. 


Kjeller Utgravd under hele huset. 
Utvendig nedgang. Stopt golv. 



Eksteriør Liggende panel. Hvitt med hvite vindusrammer i 2. etg, lyseblå i 1. 
etg. og pa kvist (i gavlvegg). Nye enfags vinduer i 2. etg, tofags med over- 
liggende felt i 1. etg. Overliggende yannbord med konsoller i Letg, se under 
interior store forandringer. 

Gårdspiass.^dig, stop, heller og grus. Liten forhage med lavt gjerde. 
uthus Ny garasje . 



ombygging 1885: Oppforing av sidebygget mot gårdsplassen og ir.r.t våning av den 
nord-ostre delen av hovedbygn. til beboelsesrom. Ca. 1905* Restaurering med 

Yl .a . nye vinduer. 1948: Godkj . sokn. om fjerning av innv. vegg i 2. etg. 
951 i Ominnredn. av kjelleren med innst. av 1 WC, 1967: Oppforing av garasje, 
Gammelt tilbygg rives. 1971: Utskifting av alle vinduer i 2. etg til et-fags 
Fanel som for, men forenklet omramming. 



Tegninger, oppmålinger 20.4.194-9, usign., Tr.h. komm. arkiv: Kjellerplan til innst • 
av WC og div. ominnredninger. 29*4-1967, O.Aa., Tr.h. komm. arkiv: Plan, 
snitt og oppriss av garasjen. 



Skisse av konsollene og 
overliggend vannbord i 
1 . etg. 




Ønskelige forandringer 

Innst. av WC i 1 . etg og bad i 
begge etasjene, evt i kjeller. 



Omgivelser De nærmeste husene en 
del eksterionnessig forandret . 
Positive * 



Vedlikeholdstilstand A 

Antikvarisk tilstand C 

Arkitekturvurdering B 

Miljøvurdering B 

Prioritering C 



Dato 5.5.1 973 



Gate Kcllenberggate 



nr. 



-,42 a 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder Trondheim kommunes arkiver, J. Johansen, eier og beboer* 



fr • 



r 



Tidligere bygning 
brent /revet 



Kultur-, personalhistorie i . sidebjrgget tidligere stall med hoilera over. Inntil kriger 
var det skomake rverkst ed i kjelleren. Her skulle det tidligere ha vært be- 
boelsesrom. Se ellers tilleggsskjemaet . r r ' • »t 1 r 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Reguleringsplan eksisterer fore lopig ikke. 




II. 




MB 73 



Gate: ^ VTe Mollenberggate 



riatr.nr . : 42 a 



Nåværende bruk 
Kjeller: 1 WC, storhus 

1. etg» : 2 leil. 

2. etg, : 1 leil. 
kvist: boder 



Sidebygri.: tilknyttet leilighetene 
Bakbygn* ; 

Uthus: 



Oppvarming (hovedoppvarming) : 



fast brensel (ved) og el. 



. — j ■■ . i 



Annet avtrede, antall: 



Vannklosett, antall: 2 
Bad/ dusj: 0 

Vaskerom: 0, styrhuset ikke brukt i det siste 

• ■ ■ — . . — - 

Boder: diverse 



Privatbiler, antall: 1 

Parkeringsforhold: egen garasje pa grunnen 



: «r 



— 



Vinduer: doble/- 
Utetthet, råte: ingen 



^ — - 



Merknader 

Evt. oppmåling av manglende planer 



Tidligere var den nordost re delen av huset brukt til vedbu t orke lem 
o.l» Denne delen besto da av bordkledt bindingsverk. Siden ble bin- 
dingsverket utfylt med liggende plank og tatt i bruk som beboelsøs- 
rom • 

I tilbygget tidligere stall med hoi-lem over. 
Tilsammen U beboere i huset .(mars 73) 

Beboerne i 2. etasje fors oker å selge sin leil* gjennom eindoms- 
megler Ny lander . 

Inntil krigen var det skomakerverksted i kjelleren. Her hadde det 
tidligere vært bolig (inntil 1910?) 

Gården solgt fra skredder Utseth til Johansen i 1906. Gården var da 
nyrestaurert med bl .a. nye vinduer* Tidligere hadde glassmester Peter 
^ Petersen vært eier. 



Sign,: EH 



. — 



— 







■* M 








ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



W ■ 

Gate Ovre Mollehberggate nr. L2 to 

WD » 

Betegnelse 


Eier 1970 Odd Letnes 

Takst kr. 37 000 Areal tomt 341 m - bygninger ^1 m 
Bruk Bolig 


Oppført 1 374 tidligst senest 


omkring 




Siste brann - Tidligere branner 






Byggherre Carl Johan Næss (?) 
Arkitekt Carl Johan Næss 


Oppr bruk Bolig 




piantype Se plantegningene 






Hovedmål 10,80x5,00 Sidebygg; 1,60x4,60 


Etasjer 1 + ubebodd 


kvist setas je 


Grunnmur Fåstopt gråsteinsmur, lytefri, 
vegger Bordkledt laftet plank. Noe bindings- 
verk (se tilleggssk jerna) 
Tak Krum, rod teglstein. 


Kjeller Helt utgravd 
Innvendig nedgang 
WC, boder. 


* Stopt golv. 
. Bad, vasker oir 



Eksteriør Fornyet • Stående panel. Gult med hvite vindusrammer, nye et- og to- 
f agsvinduer . 



interiør Fornyet • 

Gårdsplass, Velholdt - Heller, noe stop. Beplantning, 

uthus Ny garasje 

Ombygging -| gg-) ; Godkj . soknad om oppforing av uthus. Uvisst om det ble opp- 
fort. 1950: Stbping av kjeller, innst . av bad, WC og storhus i kjelleren, 
Oppmuring av ny pipe. 1952: Fullstendig ombygging av 1. etg. Nytt uthus. 
1967: Riving av uthuset og oppforing av garasje. 



Tegninger, oppmalinger April 1950, Ole Aasheim, Tr .h . komm. arkiv: Oppmaling og 
forslag til forandring, planer og snitt, M: 1:100. 1952, Dahl, Tr.h. komm. 
arkiv: Oppmåling kjeller, 1. etg. og loft, planer og snitt, M: 1:50. Fa- 
sadar i mindre målestokk. Tomtekart 1i 100. 18,5.1968, 0. Aa., Tr.h. komm, 
arkiv: Plan, snitt og fasader av garasje, M: 1:50. 



Ønskelige forandringer 



Omgivelser p osit ivB 



Vedlikeholdstilstand A 

Antikvarisk tilstand C 

Arkitekturvurdering B 

Miljøvurdering ^ 

Prioritering n 



Dato 5.5.1973 • 



Gate Ovre Kollenberggate 



nr 42 b 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder Trondheim kommunes arkiv, Odd Letnes, huseieren. 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan " 0 

Til hinder Reguleringsplan eksisterer "ikke enna. r 

for bevaring? 



Fremtidige planer 




Pilt* / 



r. 



1 

■ m 

Gate: Cvre Mollenberggate 


Matr.nr • : 42 b 


Kjeller:Bad, WC, mat, ved (storhus) Sidebygn.: - 
X« etg.:Bolig (1 leil.,2 pers.) Bakbygn.: 
2, etg. : - o Uthus: 
kvist: 2 små gjesterom 


Oppvarming ( ho vedopp vanning) : 


fast brensel (koks) + noe el. 


Vannklosett, antall; 1 
Bad/dus i : 1 
Vaskerom: 1 


Annet avtrede, antall: 

* 

i 


Boder: se kjeller 

i 




Privatbiler, antall: 1 
Parkeringsforhold: egen garas 


? -i- • ■ * * 


Vinduer: doble/ enkL» 
Utetthet, råte: ingen 





Merknader 

Evt» oppmåling av manglende planer 



Forandringer utfort 1952 kom pa ca. kr. 40.000,- 
Laftet ble isolert på utsiden. Nytt bindingsverk i kjokkenvegg. 
Byggmester Baardsgaard i Weidemannsveien utforte forandringene • 
Se forovrig fortegnelse over forandringer i antikvarisk skjema. 

Eier 1 881 : Gudmund Olsen 

Fam. letnes kjcpte huset 1909. 

Det bor mars 1973 2 personer i huset. 



Sign.: EH 




h; j-Jco _ 

tfoKH.pp«:t/. afk- -73- 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate Cvre Vbllenberggate nr , 44 a 

Betegnelse 


Eier 1970 Hans Svee 

Takst kr. 125 000 Areal tomt 215 m* bygninger 108 m 7 

Bruk Boliger 


Oppfort iggSL tidligst senest 


omkring 


KJENT 

Siste brann - Tidligere branner 


ANTATT 


Byggherre Tbmmermann John Hoem 
Arkitekt John Hoem (?) 


Oppr bruk Boliger 


Piantype Se vedlagte planer» 




Hovedmål 14,10x6,60. Siåebyggs 3,90x3,90. 


Etasjer 2 + ubebodd kvist 


Grunnmur Fåstopt gråsteinsmur, lytefri 
vegger Bordkledt, laftet plank, og visstnok 
tommer. Se bemerkn. under. 

Tak Rod eternit, bblget . Rasf anger mot 
gata. Valmet mot nordost. 


Kjeller Utgravd under hele huset. 
Utvendig og innvendig nedgang . 
Stopt golv. Div. funksjoner; 
Se tilleggs skjemaet. 



Eksteriør sterkt fornyet. Stående panel. Store vindusflater. Gront med hvite og 
brune vindusrammer, hvit fasade 1. etg. mot gata. Nytt tak over inngangsparti 
Balkong og vaskebalkong mot bakgården, 
interior Fornyet 

Gårdsplass, Trangt mellom hus og garasje. Asfaltert, 
uthus Garasje (sammen med nr* 44 b) 



Ombygging 1952; Godk j . sokn. om 1. Innredning av kott på kvisten. 2. Irmredn. 
av sidebygg til beboelsesronw 3* Utgraving av kjeller under husets sorvestre 
del m. sidebygget, innredet med boder og 2 stk. WC. Uvisst om begge WC kom 
til utforelse. 1964: Fullstendig ombygging: Sammensl. av leil. i 2. etg med 
peis, innst. av bad m. WC. Ominnredn. av 1. etg med nytt inngangsparti, innst 
av 2 stk WC med dusj . Utskifting av vinduer, nytt utvendig panel osv, 19675 
Oppforing av garasje i mur og betong sammen med CM nr. 44 "b* 



Tegninger, oppmålinger 1 5 .7 . 1 952 , P .Gronvik . Tr.h. komm. arkiv; Planer av kjeller, 
1. etg, 2. etg. og kvist, snitt og utsnitt av fasade. For og etter forand- 
ring. M: 1M00. 6.7.1964, Hans Svee, Tr.h. komm. arkiv t Til ombygging; Fla- 
ner 1. etg. og 2. etg., fasader av langsidene, trapp fra 1. til 2. etg. 
M; 1:100 



„ pi ønskelige forandringer 

If blg samtale med nabo var deler av byg- 
ningen oppfort i tommer. Det er da sannsyn- 
lig at det er de nordost re 2/3 a v hoved- 

kroppen som er utfort i tommer. 

Omgivelser Ensartet med en del 

fornying i kledning og vinduer. 

H , Positive. 

Vedlikeholdstilstand A 

Antikvarisk tilstand Q 

Arkitekturvurdering C 

Miljøvurdering B 



Prioritering 



Dato 6.5*1973 



Gate Ovtq Mollenberggate 



nr. 



44 a 



Eldre bilder 



Foto 



■ 



Litteratur 



Kilder Trondheim koisirauies arkiv- Fru Svee 



Tidligere bygning 
brent /revet 



Kultur- personalhistorie 



Reguleringsplan 

Til hinder Reguleringsplan eksisterer "ikke - 








for bevaring? 








Fremtidige planer 

+ 

, m— ■ 


• 


r 

<* i 

1 


* 




V iW t 



73 



Gate; ^ rre MBllenberg 



Matr.nr, : 



44 a 



Nåværende brak 



Kjeller 

1. etg. 

2. etg. 

kvist: 



mat, ved, sportsbod >vask* Sidebygn. : tilkn, leil. og hybelleil. 
2 leil.+hybellBil. Bakbygn.: 
1 leil. Uthus: 
små gjesterom 



-« 



Oppvarming (hovedoppvarming) : 2# etg# flytende hpQ 



Vannklosett t antall: 3 
Bad/ dusj: 3 
Vaskerom: 1 i kjeller. 



Axinet avtrede, antall: 



nsel, ellers ved+el. 

, — 



. D7 



Boder: div. 



Privatbiler y antall : 2 

Parkeringsforhold: 1 i garasje, 1 på fortau 



Vinduer: doble/ enkle 
Utetthet, råte: Ingen 



Merknader 

"Svt. oppmåling av manglende planer 

Fullt opppusset med store forandringer. 

Tømmermester Svae, eier av huset, har selv stått for forandringene. 

Balkong mot bakgården. 

Tilsammen 6 pers. i huset (mars -73) 

Den nordost re delen av bygningen sannsynligvis oppfort i tommer, og res- 
ten i laftet plank. 



Sign, : 



- 



-i— 







— 




Z , etas fe 











r • ■ 














ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



■ - 

Gate Ovre Kollehberggate nr - 44 b 

Betegnelse 


Eier 1970 Johan Eriksen, polsemaker 

Takst kr. 35 000 Areal tomt 285 m ' bygninger 0/7 m J 

Bruk Boliger 


Oppfort 1#7A ^ ^ tidligst senest 


omkring 


KJEMI 

Siste brann _ Tidligere branner 




Byggherre Marius Nilsen, tomme rmaiin 
Arkitekt Marlus Nilsen (?) 


Oppr. bruk boliger 


Plantype Se vedlagte pl^er 




Hovedmål 12,10x7,4-0. Sidebygg 3,00x2,40 


Etasjer 2 + ubebodd kvist 


Grunnmur Pusset gråsteinsmur, lytefri 
vegger Bordkledt, laftet plank 9 tommer i 

den nordostre delen. 
Tak Km, rod teglstein. Beke valmet. 

Se tilleggsskjemaet . 


Kjeller Utgravd under halve huset, 
mot sorvest. Innvendig nedgang. 



Eksterior Stående panel. Horisont albånd uten ornamenter på gavlveggen i hoyde 
med bjelkelaget mot loft. Oker med brune vindusranimer . To-faga nye vinduer 
i hele huset. 

Interiør Fornyet . 



GårdspiassITrang, men velholdt. Grus og heller, 
uthus Garasje, sammen med nr. a. 

Ombygging1909- Ominnrednéng av kjelleren med innst. av storhus. 1954* Innst. 
av WC i 1. og 2. etg- og dusj i 2. etg. Borttaging av utvendig trapp mot 
nordvest, og erstatning av denne inngangsdora med vindu- 1967: Oppforing av 
garasje, sammen med OM nr* 44 a. Ca 1970; Utskifting av vinduer. Ca. 1973 ; 
Utskifting av innvendige dorer. (Arbeidet skjer over lengre tid). 



Tegninger, oppmålinger 27.3.1909, Knudsen (?}, Tr.h. komm . arkiv: Planer av kjel- 
leren for og etter forandring, M; 1:100. 14.9.1954* P« Gronvik, Tr.h. koranw 
arkiv; Plan 1 . og 2. etg. med forslag til innst. av dusj og WC. Fasade mot 
nordvest for og etter forandring. Snitt. klt M; 1i100. 



1 ) Huset er opprinnelig flyttet fra Mer- 
åker. Årstallet gjelder oppsetting på 
Mollenberg. Oppforelses året på Mer- 
åker kjennes ikke . 


ønskelige forandringer 

Innst . av bad i 1 


• etg . 


omgivelser Ensartet , 
miljo. Positivt. 


opprinnelig 




Vedlikehotdstilstand 
Antikvarisk tilstand 
Arkitekturvurdering 
Miljøvurdering 


A 

B 
B 

B 




Priori* er ing 


G 




Dato 7«5»73 



Gate Ovre Mollenberggate 



Eldre bilder 




Litteratur 



II. 



Kilder Trondheim kommunes arkiv, J. Eriksen, Eier og beboer. « 



Tidligere bygning 
brent /re vet 



Kultur-, personalhistorie Huset er flyttet fra Meråker. 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Reguleringsplan eksisterer ikke 



Fremtidige planer 



!_ 





73 



Gate; Ovre Mollenberggate 44- b Matr.nr. : 44. b 


i Nåværende brok 

! Kjeller: boder, storhus Sidebygn,: boder 

1. etg.: 1 leil / 2 hybler Bakbygn.: 

2. etg,: 1 leil + 1 hyoel Uthus: 
kvist: boder 




Oppvarming (hovedoppvarming) : breMel m b1 




Vannklosett , antall; 2 Annet avtrede, antall: 
Bad/ dusjs 1 (2. ©tg.) 
Vaskerom: vaskemaskin på badet 




• 


Boder: div. 




Privatbiler , antall : 1 
Parkeringsforhold: egen garasje 

i 


■ 


Vinduer: doble/ enkle skiftet nylig i hele gården 
Utetthet. råte: ingen 





Merknader 

Evt, oppmåling av manglende planer 



Fortlopende vedlikehold og modernisering foretas. 
Kye eget arbeid av huseieren, polsemaker Eriksen. 
Nesten alle dorer i huset utskiftet* 
Ti ls ammen 9 personer i huset mars -73 

Ifolge eie rei er det tommer i husets nordos tre del fram til den 
gjennomgående gangen, resten er i laftet plank. Dette kan tyde pa 
delen i plank en gang har v ær t et sidebygg med uthusfunks joner 
opprinnelig utfort i bordkledt bindingsverk, og at bindingsverket 
senere er gfcgfc c frx i utfylt med liggende plank for å få tilfreds- 
stillende isolasjon til beboelsesfunksjon • Siden huset opprinnelig 
ble flyttet fra Meråker er selvfolgelig en annen mulighet at huset 
rett og slett ble utvidet da det ble plassert på Mollenberg. Planen 
tyder imidlertid ikke pa dette • 

Familien Eriksen kjopbe huset i 1901 fra Jembanekonduktor R ass ing. 



Sign. : 





i 



^4- 



tt 



li 
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3= 
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ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate 

Betegnelse 


Ovre Mollenberggate 


nr. 4-6 fl* 


Eier 1970 
Takst kr. 
Bruk 


Aliua Ment aen 

J>o 000 Areal tomt ^cjjj m. 

Boliger 


bygninger mi nv 


Oppført 


*1 Q r 7 r 7 ,,,,, 

To ^ tidligst 


senest omkring 


KJEN 

Siste brann 


i 

— TidMoere branner 

'F ■ UP ■ 1 ^— | Su ■ n-B "w r "rr Hill w ■ 


.-.Hf Ai 1 


Byggherre 
Arkitekt 


Petter Leistad 


Oppr. bruk Boliger 


Plantype 


Se vedlagte planer. 




Hovedmål 


15,90x7,00 


Etasjer 2 + ubebodd kvist 



Grunnmur Fusset gråsteinsmur uten skader, 
vegger Bordkledt laftet tommer og plank. 

Se tilleggs skjemaet. 
Tak Rod, stopt, riflet stein. Valmet racjt 

sorvest • 



Kjeller Utgravd på begge sider, 
men ikke under midten. Ut- 
vendige nedganger. 



Eksteriør Hvitt med brune vindusrammer* Stående panel. To-fags vinduer med 
tverrsprosser i ovre del av glasset. Ingen ornamenter i ommrammingen . Inn- 
gangsdor foran og bak med overliggende glassfelt. Selve dorene ikke oppr. 

Interiør Mye nytt . 

Gårdsplass, Ryddig, grus . 

uthus Enhetas jes uthus, bygget etter 1896. 



ombygging Godkj . sokn. om flytting av to-etasjes tilbygg fra innerst i 

gården til midt på huset. Utfort. 1951 > living av tilbygget (trappehus). 
Innst. av 2 stk. WC i kjelleren. 1966: Innst. av petroleumsbrenner hos 
huseier Alma Mentzen- 



Tegninger, oppmalinger 28.8.1896, usign., Tr .h . komm . arkiv; Oppmalinger angående 
flytting av tilbygg. Plan for og etter, og snitt. Mi 1;1~0. T uni 1951, 
usign., Tr.h. komm. arkiv; Oppmåling: planer 1. og 2. etg*, fasade mot sor- 
vest, snitt av tilbygget. To alternative forslag til ombygging av sidebyg- 
get* Planer av sidebygget. Begge alt. godkjent, men ingen utfort. Alt Mi 
1:100. Plan av kjeller med forsl. til innst av 2 WC, M; 1:100. 

Ønskelige forandringer S^itøre innst i 

En del tekniske forbedringer. 



Omgivelser Ensartede og opprinne- 
lige . 



Vediikeholdstilstand 
Antikvarisk tilstand 
Arkitekt ur vurdering 
Miljøvurdering 

Prioritering 



A 

B 
B 
B 



Dato 7.5^973^ 

s,gn tu ±c<di ^QzH$taauju~ 



Gate Ovre Mollenberggate 




nr - 46 a 




F l H r hi Ider 


1 


Foto 





Litteratur 



Tidligere bygning 
bretU revet. 


Kultur-, personalhistorie 

* * 

■ 

♦ 






Reguleringsplan 

Til hinder Ingen reguleringsplan eksisterer. 

for bevaring? 






Fremtidige planer 

■ 

• 

* 



Kilder Trondheim kommunes arkiv. Huseier Alma Menfezen 




fil»! 




t * ■ 



MB 73 



Gate: Ovre Mollenberggate Matr.nr.: ^ a 



Nåværende bruk 

Kjeller: 2 WC, dusj, nytt storhus Sidebygn.: 

1. etg. : 2 lail. Bakby gn . : 

2, etg. : 2 le il. Uthus: 
kvist: boder og tork 



Oppvarming (hovedoppvarming) ; 



flytende brensel oppe, el nede 



Vannklosett , antall: 2 Annet avtrede, antall: 

Bad/ dusj: -j dusjbad ! 

Vaskerom: 1 i kjeller 



Boder: diir. 



Privatbiler, antall: 2 
Parkeringsforhold : fortau 



Vinduer: dolaie/ enkle noen rom med varevinduer 
Utetthet, råte: ingen 



T 



Merknader 

Svt. oppmåling av manglende planer 



Sorvestre del av huset i temmer, den andre delen i laftet plank. 
Kulig at huset har stått et annet sted tidligere* Det er således mulig 
at den delen som er i plank tidligere har vært et sidebygg med forskjel- 
lige uthusfunks joner opprinnelig oppfert i bindingsverk som senere har 
blitt utfylt med plank av isoleringshensyn . Dersom huset ble flyttet 
er det selvsagt også mulig at delen i plank oppsto som en utvidelse av 
det opprinnelige da det ble fort opp pa Molleriberg. 

Eieren har bodd her fra 19^1 
Tilsammen 7 beboere i mars -73 

Huseieren Alma Kentzen forteller i begynnelsen av ma ± .73 a t det er k 
5 hybler i huset . 



Sign. : 




KJ ØK 




1 







t=TG. 



TRM, KOMM» ARfW- 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Ovre Mollenberggate " r - /6 b 

Betegnelse 


Eier 1970 Marie Wahl Olsen 

Takst kr. 32 000 Areal tomt 302 m * bygninger 123,1 m? 

Bruk Boliger 


Oppført 1377 tidligst senest 


omkring 


KJENT 

Siste brann — Tidligere branner 


ANTATT 


Byggherre Ingebrikt Volloyen 

Arkitekt 


Oppr. bruk Boliger 


Piantype Se vedlagte planer 




Hovedmål 15,80x6,97. Sidebygg: 3,30x3,90 


Etasjer + ubebodd kvist 


Grunnmur pusset gråsteinsmur, ubetydl. skader 
Vegger Bordkledt laftet tommer og plank. 

Tominer i sorvestre del. 
Tak Rod, krum teglstein* Valmet mot sor- 
vest * 


Kjeiier Eare u t gravc i under husets 

sorvestre halvpart. Stbpt golv. 
Utvendig nedgang. 



Ekstener Beige med lysebrune vindusrammer, blir nå malt gult med oliven ram- 
mer. Stående panel. To-fags seks-rutete vinduer med profilert overliggende 
vannbrett. Inngangsdoren fra nordvest, tosidig fyllingsdor, (forts, under) 
interior *åfcree^i~Hfa4^Flanen opprinnelig 



Gardspiassppesiell med altangangen ps. sidebygget. Ryddig med grus, heller, 
uthus Biloppstillingsplass under blikktak. 

Om bygg ing Svert få, ingen opplysninger i kommune-arkivet . 



Tegninger, oppmalinger ^ n £© n i kommun 6— arkivet • 



(forts, fra Eksteriør) 

har ruteoppdelt overliggende glas sf elt og 
profilert vannbord med t annsnitt ornamenter . 
Trappege lende rat ved denne dora og rekk- 
verket på den s j £rmerkte altangangen langs 
sidebygget er utstyrt med lovsagarbeider . 


Ønskelige forandringer Sanitiere inn— 

st. Omgjoring av biloppstil- 
lingstaket til veranda med at- 
komst fra altangangen. 


Omgivelser Homogent 


og opprinnelig. 




Vedlikeholdstilstand 


A-3 




Antikvarisk tilstand 


A 




ArkHekturvurdering 
Miljøvurdering 


A 
A-B 




PriorHering 


e 




Da to 7.5.1973 

s, 9" MuttUtL ~i IcKUcCUtX. 



Gate Ore rcllenberggate 


nr 4,6 b 


Eldre bilder 


Foto 


Litteratur 


Kilder Trondheim kommunes arkiv. Herr 


og fru Olsen . t " * 


Tidligere bygning 


a 


brent /re v et 


* 


■ 

Kultur- personalhistorie 

• 

■ 

• * 




Reguleringsplan 

Til hinder Ingen reguleringsplan eksisterer, r . + 


for bevaring? 

i 


m 



Fremtidige planer 



Gate: Ovre Mollenberggate 


Matr.nr . : 4.6 b 




! Nåværende bruk 

! Kjeller: potetkj., boder 

2. etg. : 2 leil. 
kvist; boder 


Sidebygn.: utedo 

p. o trb vpti ^ • 

Uthus : 




Oppvarming (hovedoppvarming) : 


fast brensel 




VpTfnlrl osptt, sn t r 11 t 0 

Bad/ dusj: 0 
Vaskerom; 0 

■ UiOxtL' j, w ±11. . v/ 


Aimp t avt r p d p . sn tal 1 • * 


. — 


Boder: div* 






Privatbiler, antall: 1 
Parkeringsforhold: egen garasje 


Vinduer : Aob-l-e/ enkl e 
Utetthet, råte: noe utetthet 




1 



ijerknader 

Evt. oppmåling av manglende planer 



Tommer i sonrestre del og plank i nordost re del. Antagelig er dette 
bindingsverk utfylt med liggende plank, dvs* at det tidligere har 
Tføirt et sidebygg med typiske uthus funksjons r . 

Tils ammen er det U beboere i huset (mars -73) 



Sign. : 



■ I 



1— =-4- 



I — - 



— - — j 



- r 



J. 



SOVEROM 



i/* 



1 




f — i \ 





«jr' , 



I 



Li i: . - L 



r 




i. 



STUE" 



n 



\ 



T3 



t: 



V" 




n 



4 



tør; 




TA' 



fe 



5 1 



r? svi. 



£ 1 

>4= 



!3 



_J 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate Ovtq Mbllenberggate nr - ±6 / 3 b 

Betegnelse 


Eier 1970 Trondheim kommune 

Takst kr, 33 000 Areal tomt 305 bygninger 102,9m 3 

Bruk Boliger 


Oppført 1 g77 1 J tidligst senest 


omkring 


KJCWT 

Siste brann _ Tidligere branner 


AHTA11 


Byggherre Garl Iversan 0ppr * bruk 

Arkitekt 


Boliger 


Piamype Se vedlagta planer 




Hovedmål 15, 90-7, 80-6, 7CU1, 94-5, 40-4, 18-3, 80 Etasjer 2 


+ ubebodd kvist 



vegger Bordkledt, laftet tommer og plank» 



Tak 



Hod, krum teglstein. Valmet mot nord- 
ost. En del skader. 



nordost re floy. Delvis stbpt 
golv. Utvendig nedgang» 



Eksteriør Lysebrunt (avskallet), gronnp vinduskarmer. Stående panel- Vinduene 
stort sett t o-fags seks rutete . Overliggende vannbori med tannsnitt ornament er 
Spesielle fyllinger i inngangsdora i den sorvestre floyen. 
interiør Baster av grue i sorvestre floy. Stort sett orginale planer. 

Gårdspiass.Uryddig, grus. 

Uthus 



Ombygging 1957; innst . av pet r oleumsb renner i 1. etg. 1 94-5 - Anbefalt sokn. 
om kjop av ror til erstatning av "igjenrustet vannavs tikker" . 



Tegninger, oppmålinger Ingen i kommunearkivet . 



1) Husets nordostre floy er oppfort i 1384 
av samme eier, Carl Marius Iversen. 



Ønskelige forandringer 

Se spesielt vedlagt skjema om 
husets standard. 



Omgivelser Ensartede og opprinne 
lige. 



Vedlikeholdstilstand 
Antikvarisk tilstand 
Ark itekturvurdering 
Miljøvurdering 

Prioritering 



B-C 

B 

A 
B 



Dato 8.5.1973 



Gate vvre jyioiienDerggaue 




nr 4" -* 




Eldre bilder 




roto 






c 












4 



II. 



Litteratur 



Kilder Trondheim kommunes arkiv, Olga Borelli, beboer, fru Brunes i Nonne 
gata H* 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur», personalhistorie Rester av grue i husets sorvestre floy. Kommunen lar 
huset forfalle og benytter det til nodbolig for sosialt vanskelig- 
stilte. Beboerne (noen av dem) vekker forargelse i stroket* 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Reguleringsplan eksisterer ikke 



Fremtidige planer 



* % 





MB 73 



Gate: Ovre Nbllenberggate Matr.nr.: ^ 


: Nåværende bruk 

1 Kjeller: ved, storhus (ikke i bruk) Sidebygn, : utedo boder, 

1. etg.: 2 leil. Bakbygn.: 

2. etg.: 2 leil. Uthus: 
kvist: boder 


t orke lem 


Oppvarming (hovedoppvarming) : fast brensel og noe el# 


- 


W ^pK ■ ■ L P^PL pk pk v ■ ^p& p^k 

Vannklosett, antall: o Annet avtrede, antall 
Bad/ dus j : q 
Vaskerom: 0 




Boder: 


r. 1 «il 


Privatbiler, antall: o 

Parkeringsforhold: muligheter utenfor porten 




Vinduer: dobla/ enkle 

Utetthet, råte:alle vinduer bor skiftes 


i 



Merknader 

Evt. oppmåling av manglende planer 

Huset bygd i to etapper, dvs. nord ost-f loyen bygd pa senere, antake- 
lig i 1884. 

Grimnjnuren i husets eldste f lcy ikke murt skikkelig opp, dvs goiv- 
svillene er lagt så og si direkte pa jorda- Dette forer til at jord 
og leire raser inn i den utgravde delen av kjelleren. 

2 familier har tidligere bodd i 1. etg. i den gamle f loyen. 

Muligheter for at et eller to uhyre sma kvistrom har vasrt bebodd. 
(Tapet pa veggene osv.) 

Johanne Rekkebo eide huset 1960. 

8 mennesker bor mars -73 i huset . 




1 

2 



SPESIFISERT SKJEMA FOR BOLIGSTAnAP.3 BlSSKE JGElJS TILSTÅ ID r SKJ3*1A Lic^l 

■ 

Gj ^lae.r bara eksisterende bygn irig qr^ 

Gat3; Ovre Mollenberggate Hat r. nr . ; 4,8 b 



DIV. OPPL }S II t"GER m.h.t. LEILIGHETS rVTAIDARD: 
01. 



02. 



Antall hushold: A 


HUS- 
STA ID ■ 


Orion- 

t rir inn : 


Bolig- 

2 

rn 


Kjøk- 
2 

m 


Varmt 
vann ; 


Inni. 
toil- 
lets 


vindu- 
ar til 
l2il. 


fl. 

ni 


Tilh. 

bod or 


Interiørets 
va llikohold- 
tilstand: 


A 
B 

D 




■ 




■ 1 




i 




1 




E 

i" F 
f3 


1 



















03. 
04. 



Fipestokke r -antalls ? 



i bruks ? 



For halo husets Ant. vinduers 

Ant. vtter dører: 
Ant . kjollerv. s 



ca. størrelse: ant. ruter 
ca. størrelse- 
ca. størrelse* ant. r ut ort 



08. 



Åpen trapp til 2 otq. ? 

Svalgang ? lukket/isolert? 



trappehus? 

inen? 



DYGMIGEIS TILSTAND: 



01 * Grunn- 01 . t Togn - til grunnsetninger? 
mur : 



02 .Vegg- 
ors 



,04. Kjollor ut lufting, m ugg oller råto?^^^^ 



sml.. 



02 é Sprekker i grunnmur? 

Store sprekker ca» 5m ved nordre hjorne. En del flikking 



03. Kjellervinduer r rate aller brekkasje? 



01. Togn til skjevheter/bevegelser i laft ? 



UbetydHge 



02. Sopp /r ilte eller fukt i trevirke? 

Omfang. S p 0r av r ^^ e over noen vinduer i 2. etg* Bor undersokes. 



03. Panel {sopp, råte ? ) , tilstand: 

Bor fornyes i ca. 1 5 m ^. Ca 10 m waticerbprd bor skiftes. 



04. Innv. kledninq/overf late 

%n del oppussing trenas 



05. Uttalt behov for tillegsisolering av vegger (trekk .kalde 
overflater , fyringskostnader ). Klager pa hoye fyringskostn . 



f IV 



0 3 . Gulv 
etg.- 

skill- 

er +• 

r-» --i 

IT. etg . 



05. Vinduer; (sk jevheter , slitasje , r^to r enkle/doble, 
tetthet )s me enkle og modne for ^skifting. 



01. Skjevhet, setning t nedb^vning? 



02. 


uoj-vei; nejj-er moz norare nierne 
Råte eller skader i bjelker ,bord 
Beke synlig, men bor undersbkes 


over uut gravd kjeller. 


03. 


Overflate/ belegg. Type : 


Tilstands 


04. 


Uttalt behov for tilleqsisolering 


? 

Ja 



05, Vibrasjon ? 



4i"lerknader; Grurmmur/fundament mangler rett og slett i den eldste delen av huset. 

Jord og leire har begynt å rase inn. Golvsvillene lagt pa en lav krone 
av nrur. nesten rett pa jorda. Behov for tiltak. 



1 * v 



SKIRIA 



04 •Gulv 
Etg.~ 
skill- 
or til 



01, Skj^vhat num.? 



mye 



02. r^ta / ~Aad-r ? 



nei 



2. 2tgj03. overflata / hGi^ggs 



o5 . Him - 
ling/ 
mot 
kaldt 
loft 



04, Vibrnfsjpn? 



05 . Himling s 



Ols Skjevhet m.m? 



02. Rate / skader ? ( Lskkas jesoor , kondans? ) 
Mulig at mindre råteskader finnes . Bor undersokes . 



03 . Uttalt behov for till^gsisolering ? 



06. Tak 



Ols Oppbygning; 

Tett takpanel, gammel papp i opplosning, krum stein av tegl 



02, Lekkas i 3 ? 

Ja, av ukjent varighet 



^Vr s a3~ ^ 
Def ekt takvindu (NO-flcy) 



03. Rata i takkonstruks janen ? 
Nei 



04. Skjevheter? 
Nei 



05. Skada i tekning? . . 

En del av steinen (ca 10 %?) moden for utskifting. 



05. Vindskier - gesins f mina {evt. rite)? 
Noen vindskier bor utskiftes. 

-—^ : , — - — _ , . — . . , 



05. ferier enilår , tilstand? 
Nye 



T 




5 



Pip3. (Dofekt , avskall ing, sprakk , kondans ,b^ksot, lakkas jrs )?| 
07"" Tilfredsstillende over tak. Sannsynligvis også ellers. 



07. Inter = 
ne 

san. - 
inst. 



01. Bads 



0 2. .WC i . 
0 



Pl 



03. El. 
an- 
legg 



03. Utslagsvask/ oppvakkbenk: . 
Utslagsvasker 



04. Vaskoolasss 

Storhus i kjelleren, ikke i bruk 



01. Tilstand! 



I r * 



r: r J 



ri 



1 r 



n-r r- 1 r 



Merknader til skjema Dr. , 



Utf . : EH, mi 
Man-J . mara --Ol 



r i ■ ' r ' 
- 1 r j i n 



■ 



1* 



"Rovidert s 
Spesifisert? 

Sign. 5 



Rev . s 
Snes;. • 

Sign» : 



1 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Øvre Møllenberg gate nf . 55 

Betegnelse 


Eier 1970 Skaalvik, Erling m/fl. 

Takst kr. o5000 Areal tomt 3? /m\ bygninger 
Bruk Bolig 


m 3 


Oppført 1899 tidligst senest 


omkring 


KJE NT 

Siste brann Tidligere branner 


I AT T 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plantype 




Hoved må f 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset s tein f sprukket. 
Vegger Tømmer, liggende fa spane 1. 


Kjeller 

Under hele huset 


Tak Valititak, skifer 




Ekstenor 1 890-preg. To og trefags vinduer m. flat prof. omramming 
Overbord på konsoller. Prof. hor .bånd i e tas jeskiller og 
under vinduer i 1. et. Bry stn. panel. 

Interiør 


Gårdsplass, Gras * gr us f bra, 

uthus Bakhus. Som forhus. To et. valmtak. Bebodd, Bra. 


Ombygging 

1898 Nybygg anmeldt 
1939 Kobbhus oppført. 

■ 


Tegninger, oppmålinger 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 

Positive 




VedlikeholdstMstand £ 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurdering C 
Miljøvurdering B 




Prioritering Q 




Dato i • 7 • 75 
S*gn J É T. 



Gate Øvre Mø Hellberg gate 



nr 55 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 




0\ 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate 0. Møllenberg gate nr . 60 
Betegnelse 


Eier 1970 Fornes, Torleif K. 

Takst kr. 03 000 Areal tomt _}<£o m ? bygninger 
Bruk Bolig 


rrr 


Oppfart tidligst senest 


omkring 


kjekt 

Siste brann Tidligere branner 




Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plan type 




1 

Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset stein, sprukket, 
vegger Tømmer, liggende faspanel 

T ak Valmtak, skifer. 


Kjeller 

Delvis 


Eksteriør T-post vinduer, dels i grupper. Flat prof. omr. 
konsoller. Hor. bånd i etas jeskiller , samt over brys tn. panel. 


Interiør 




Gårdsplass, 

Uthus Bakhus. Som forhus. To et. Bebodd. Bra. 


Ombygging 




I898 Nybygg anmeldt 

1918 Forandring 

1960 Bad innredet i 2. et. 




Tegninger, oppmålinger 




ønskelige forandringer 




Omgivelser 

Positive 




Vedlikeholds- Ist and B-C 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitektur vurdering C 
Miljøvurdering B 




Prioritering C 




Dato 1,7, 1975 
Sign J.T. 



Gate øvj?e Mø 1 1 enbergg^t e 



nr 60 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



KufUir-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 




Cd. ): 200 



